Z gtebokim zalem zawiadamiamy, 
że w dniu 29 kwietnia 2008 r. zmarła 


PROF. DR HAB. TERESA ADAMEK-GUZIK 


profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni Kierownik 
Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi 
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. 

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 


W osobie Zmarłej Społeczność Akademicka utraciła 
wybitnego nauczyciela i wychowawcę cenionego przez 
współpracowników i studentów. 


Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia. 


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
ds. Collegium Medicum 

oraz Społeczność Akademicka 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 


